Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 


Drucksache 12/8087 


23. 06. 94 


Änderungsantrag 

der Gruppe der PDS/Linke Liste 


zum Gesetzentwurf der Gruppe der PDS/Linke Liste 
- Drucksachen 12/6217, 12/8081 - 


Entwurf eines Gesetzes zur Korrektur des Rentenüberleitungsgesetzes 
(Rentenüberleitungs-Korrekturgesetz — RÜ-KG) 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 - Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - 
wird wie folgt geändert: 

1. Folgende Nummer 8 wird eingefügt: 

,8. In § 315 a Satz 3 werden die Worte „von 1. Januar 1996 an"' 
gestrichen und durch die Worte „nachdem der aktuelle 
Rentenwert-Ost gleich ist dem aktuellen Rentenwert- West" 
ersetzt.' 

2. Die Nummern 8 und 9 werden Nummern 9 und 10. 

Bonn, den 23. Juni 1994 

Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


Begründung 

Die Ab Schmelzung der Auffüllbeträge soll nach Herstellung der 
Rentenangleichung erfolgen. Bei der Annahme des Rentenüber- 
leitungsgesetzes war man davon ausgegangen, daß dies bis Ende 
1995 erreicht wäre. Die tatsächliche Entwicklung zeigt, daß es 
noch Jahre dauern wird. 
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